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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

Περί 7.2·£*ερ·.5μ.ο$ τών όρων ν.αί περιορισμών ύομήτεως τών 
γηπέδων τών κειμένων έκτος τών ρυμοτομικών σχεϊίων 
τών πόλεων καί έκτος τών ορίων τών νομίμως ΰςιστα- 

μένων προ τοϋ έτους 1923 οικισμών. 

Περί τροποποιήσεις τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου Ινώ. 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


( 1 ) 


υπ 


♦/ I 

οψει: 


Έχοντες 

1. Τάς διατάξεις: α) τοϋ άπό 17.7/16-8-1023 Ν. Λ/τος 
«περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.», ώς μεταγενεστέρως έτροπο- 
ποιήθησαν καί συνεπληριόΟησαν καί εΐδικώτερον τών άρθρων 
9, 14 καί 17 αύτοϋ καί β) του Ν.Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.», 
ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α') καί 
εΐδικώτερον τών άρθρων 80 (παρ. 1), 87 καί 125 αύτοϋ. 

2. Τήν ύπ’ άριΟ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1/29-3-1978 άπό- 
φασιν «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων τοϋ 'Υπουργού 
Δημοσίων "Εργων είς τον Υφυπουργόν τοϋ αύτοϋ Ύπουο- 
γείου» (ΦΕΚ 282 Β'). 


το 



τής Επικράτειας, προτάσει τοϋ έπί τών Δημοσίων ΈργοκΓ 
Υφυπουργού, άπεφασίσαμεν : 

"ΛρΟρον 1. _ ____ 

Γενικαί Διατάξεις. 

Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως τών γηπέδων τών κει¬ 
μένων εκτός τών ρυμοτομικών σχεδίων τών πόλεων, κωμών 
καί οικισμών ή έκτος τών ορίων τών νομίμως υφισταμένων 
προ τοϋ έτους 1923 οικισμών τών στερουμένων ρυμοτομικού 
σχεδίου, καθορίζονται ώς ακολούθως: 

1. Έλάχιστον εμβαδόν γηπέδου 4.000 μ2. 

2. Κατά παρέκκλισιν από της προηγουμένης παραγράφου 
θεωρούνται άρτια καί οικοδομήσιμα τά γήπεδα: 


Περί καθορισμού τών ορών καί περιορισμών δομήσεα ; τών 
γηπέδων τών κειμένων έκτος τών ρυμοτομικών σχεδίων 
τών πόλεων καί έκτος τών ορίων τών νομίμως υφισταμέ¬ 
νων πρό τοϋ έτους 1923 οικισμών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


α) 1ά κείμενα εντός τής ζώνης τών πόλεων, κωμών καί 
οικισμών, τά οποία είχον μέχρι τήν 27-4-1977, ημέραν δημο- 
σιεύσεως τοϋ άπό ;.)-4-ΐ977 Π. Δ/τος «περί τροποποιήσεως 
τοϋ άπό 23-10-1928 II. Δ τος κ.λ.π.» (ΦΕΚ 133 Δ'), έλά¬ 
χιστον εμβαδόν 2.000 μ2. 

β) Γά γήπεδα τά όποια έχουν πρόσωπον έπί Διεθνών, 
Εθνικών, Επαρχία;ιών. Δημοτικών καί Κοινοτικών οδών 
ως καί έπί έγκαταλελειμμένων τμημάτων αύτών καί έπί σι¬ 
δηροδρομικών γραμμών, έφ’ όσον κέκτηνται: 

αα) Τά γήπεδα τά ύφιστάμενα κατά την 12-11-1962 ήμέ- 
ραν δήμοσιεύσεως τοϋ άπό 24-10-1962 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 142/ 
Δ')/ 

Έλάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα. 

Έλαχισ-ον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα. 

Έλάχιστον εμβαδόν:, επτακόσια πεντήκοντα (750) μ2. 

ββ) Τά γήπεδα τά υφιστάμενα κατά τήν 12-9-1964, ημέ¬ 
ραν δήμοσιεύσεως τοϋ άπό 21-7-1964 Β. Δ/τος «περί τρο¬ 
ποποιήσεις τοϋ άπό 24-10-1962 Β. Δ/τος κ.λ.π.». (ΦΕΚ 
141/Δ'). 

Έλάχιστον πρόσωπον: είκοσι (20^ μέτρα. 

Ελάχιστον βάθος: τριάκοντα πέντε (35) μέτρα. 

Έλάχιστον έμβαο'όν: χίλια διακόσια (1.200) μ2. 

γγ) Τά γήπεδα τά υφιστάμενα κατά τήν ημέραν δημοσιεύ¬ 
σεις τοϋ παρόντος διατάγματος. 

Έλάχιστον πρόσωπον: είκοσι πέντε (25) μέτρα. 

Έλάχιστον βάθος: τεσσαράκοντα (40) μέτρα. 

Έλάχιστον εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) μ2. 

Ώς Δημοτικαί ή Κοινοτικά! οδοί διά τήν εφαρμογήν τοϋ 
εδαφίου β' τής παρούσης παραγράφου, θεωρούνται αί οδοί αί 
όποιαι ενώνουν οικισμός τοϋ αύτοϋ Δήμου ή Κοινότητος μετα¬ 
ξύ των ή προς οικισμούς ομόρων Δήμων ή Κοινοτήτων ή πρός 
Διεθνείς, ΈΟνικάς. ή Έπαρχιακάς όδούς. Εις περίπτωσιν 
κατά τήν οποίαν μεταξύ τών προαναφερομένων οικισμών 
υπάρχουν ιπρισσότεραι τής μιας Δημοτικαί ή Κοινοτικά! 
οδοί, αί όποιαι συνδέουν αύτούς, αί διατάξεις τοϋ έδαφίου β' 

'έχουν έφεφμογήν—λόν^έπΐ-γηπέδων έχόντων πρόσωπον έπί,· 
τής κυρίοτέρας έξ αύτών οδού, ή οποία καθορίζεται ύπό τοϋ ■ 
οικείου Νομάρχου μετά πρότασή τής αρμόδιας Πολεοδομι- V 
>:ής/Υπηρεσίας. -■/■-■γν 

3. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεσςτών γηπέδων όριζε-- 
ται είς δέκα έπί τοΐς εκατόν (10 %) τής επιφάνειας αύτών. 

4. Τό άνεγερΟησόμενον έντός τοϋ γηπέδου κτίριον ,δέβν 

νά είναι ένιαϊον, έπιτρεπομένηε τής διαοπάυεως αΰτούε$ϊς> 
περισσότερα-κτίρια μόνον μετά γνώμην τής άρμοδίας ; 

τροπής Ένασκήσεώς Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.,, ' - 
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5. α) Λί αποστάσεις τοϋ κτιρίου ορίζονται: 

Έκ τοϋ ορίου τοΰ γηπέδου 15 μέτρα τουλάχιστον. 

·. Έκ τοΰ ορίου της ζώνης της άπαλλοτριώσεως δια την σι¬ 
δηροδρομικήν γραμμήν 15 μέτρα τουλάχιστον., 

Έκ της δχ0ης τυχόν ρεύματος 10 μέτρα τουλάχιστον και 
10 μέτρα έκ τοϋ ορίου Δασικής έκτάσεως. 

β) Λί πλάγιαι και όπίσθιαι αποστάσεις των κατα,παρεκ- 
κλισίν αρτίων καί οικοδομήσιμων γηκεδων, περί ων η παρά¬ 
γραφος 2 τοϋ παρόντος ορίζονται: 

Είς δύο καί ήμισυ (2,50) μέτρα τουλάχιστον διά τά γή¬ 
πεδα της περιπτώσεως αα τοϋ εδαφίου β καί εις πέντε (5) 
•μέτρα τούλάχιστον διά τά γήπεδα των περιπτώσεων α, ββ 
καί γγ. 

0. Ό μέγιστος άριΟμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται είς 
δύο (2) καί το μέγιστον ϋψος αυτών, μετρούμενον εκ τοϋ^ 
πέριξ εδάφους αυτών (διαμορφωμένου ή φυσικοϋ) είς επτά 
καί ήμισυ (7,50) μέτρα. ( ( 

'Τπεράνω τοϋ ως άνο> καΟοριζομένου μεγίστου ύψους επι¬ 
τρέπεται ή κατασκευή μόνον στηθαίου ύψους ενός ^ (1) μέ¬ 
τρου το πολύ, στέγης καί καπνοδόχων, άπαγορευομένων τών 
λοιπών κατασκευών τών άναφερομένων είς το άρΟρον 87 τοϋ 
Ν. Δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.». 

Είς περίπτωσιν κατασκευής στέγης τό ώς ανω καθοριζό¬ 
μενου μέγιστον ύψος προσαυξάνεται κατα 1,20 του μέτρου., 

7. Ό μέγιστος συντελεστής δομήσεως τών γηπέδων ορί¬ 
ζεται είς 0,2. _ 

8. Είς περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους ούδέν σημεΐον του 
κτιρίου επιτρέπεται νά ύπερβαίνη τό μέγιστον επιτρεπόμενου 
ύψος των 7,50 μέτρων καί είς ούδεμίαν δψιν τοϋ κτιρ,ιου επι¬ 
τρέπεται νά έμφανίζωνται περισσότεροι τών δύο ορόφων έκ 
τοϋ φυσικοϋ ή διαμορφουμένου έδάφους.. 

Επίσης είς περίπτωσιν κεκλιμένου-εδάφους επιτρέπεται 
ή διαμόρφωσις τοϋ γηπέδου με άναλημματικούς^ τοίχους 
ή πρανή μεγίστου ύψους εν καί ήμισυ (1,50),μέτρα. 

Διά τοίχους ύψηλοτέρους τοϋ ένός και ημισεος (1,50) 
μέτρων απαιτείται η γνώμη τής Επιτροπής Ενασκησ-ως 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

9. " Έφ’' οσον τά γήπεδα'εμπίπτουν είς την υπό τοΰ άρθρου 
. ]/, τοϋ Ν.Δ..τής 17.7/10-8-1923 όριζομένην ζώνην, δένΕπι¬ 
τρέπεται τά κτίρια νά τοποθετούνται έντός τοΰ πλάτους τών 
ιδεατών επεκτάσεων τών εγκεκριμένων οδών τοϋ οικισμού. 

10. α) Επιτρέπεται ή περίφραξις τών αρτίων γηπέδων,διά 
μονίμου κατασκευής. Τα ύψος τοΰ περιφράγματος δεν έμι- 
τρέπεται νά-ύπερβαίνη τά δύο καί ήμισυ (2,50) μέτρα με- 
τρούμενον έκ.τοΰ έδάφους. 

Κατ’ έξαίρεσιν τό ύψος τοΰ. περιφράγματος δύναται, νά 
ύπερβαίνη” τό ώς άνω καΟοριζόμενον ύψος έφ’ οσον λόγοι 
ασφαλείας επιβάλλουν τούτο είς περιπτώσεις, ειδικών κτι¬ 
ρίων. Οί λόγοι ούτοι πιστοποιούνται ύπό τοΰ άρμοδίου έκά- 
στοτε φορέως, απαιτείται δε και η γ:ωμη τής Επιτροπής 
Ένασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

β) Έφ’ ίσον έκ τών κειμένων διατάξεων προβλέπεται ή 
τήρησις προκηπίου, τό ύψος τοϋ συμπαγούς περιφράγματος 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό εν (1) μέτρον, μετρούμενον 
έκ τοΰ έδάφους. , , „ 

γ) Επιτρέπεται ή περίφραξις μή αρτίων γηπέδων εμβαδοΰ 
1.000 μ2 τούλάχιστον, διά προχείρου κατασκευής (συρμα¬ 
τοπλέγματος κ.λπ.). * _,— 

. δ)' 11 περίφραξις τών γηπέδων τών έχόντων"προσωπον επι- 
τής θαλάσσης, τοποθετείται παραλλήλων και είς^άπόστασιν_ 
είκοσι (20) μέτρων έκ τής^μίμόΰ^ραμμήγπσ^αΐγιΛοϋ. 
"Οταν τό γήπεδον εύρίσκεται μεταξύ όδοΰ και θαλάσσης ή 
περίφραξις, τουλάχιστον/κατά τό ένα πλάγιον οριον αύτοϋ," 
τοποθετείται έσώτερον καί είς άπόστασιν τριών-(3) μέτρων 
.τουλάχιστον έκ τνϋ όρίου, είς τρόπον ώστε νά εξασφαλίζεται 
ή προσπέλασις τοϋ κοινοϋ πρός την θάλασσαν. 

ε) *11 περίφραξις τών γηπέδων τών έχόντων πρόσωπον επί 
Διεθνών καί Εθνικών όδών τοποθετείται παραλλήλως καί 
«ίς άπόστασιν δέκα (10) μέτρων έκ τοϋ ορίου άπαλί,οτριώ- 
σεως της όδοΰ. 


Ή περίφραξις τών γηπέδων τών έχόντων προσωπον επι 
Επαρχιακών, Δημοτικών ή Κοινοτικών, ’Αγροτικών οδών 
καί επί σιδηροδρομικών γραμμών, τοποθετείται παραλληλως 
καί είς άπόστασιν έξ (ΰ) μέτρων έκ τών ορίων τών όδών. 

11. Οί διά τών προηγουμένων παραγράφων τοϋ παρόντος 
θεσπιζόμενοι οροί καί περιορισμοί δομήσεως εφαρμόζονται, 
έφ’ οσον διά τών επομένων άρθρων δέν ορίζεται άλλως, δι’ 
εκάστην κατηγορίαν κτιρίων. 

•ΆρΟρον 2. 

Γεωργοκτηνοτροφικά, Εεωργοπτηνοτροφικα Κτίρια. 
Στέγαστρα Σφαγής, Γεωργικαί ’Λποθήκαι, Δεςαμεναι, 
Θερμοκήπια. 

1. Κτίρια προοριζόμενα διά γεωργοκτηνοτροφικάς ή γεωρ- 
γοπτηνοτροφικάς εγκαταστάσεις, άποθήκευσιν λιπασμάτων, 
φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων η γεωργικών προϊόντων, 
στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενάς έξ οίουδήποτε ύλικοϋ, 
έπιτρέπεται νά κατασκευάζονται, κατά παρέκκλισιν τών δια¬ 
τάξεων τοΰ άρθρου 1 δι* άποφάσειος του Ί πουργου Δημοσίων 
Έργων ή τοϋ είς ό μετεβιβάσθη ή άρμοδιότης αύτοϋ οργάνου 
μετά πρότασιν τής άρμοδίας Υπηρεσίας τοϋ 'Υπουργείου 
Γεωργίας καί μετά γ/ούμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων Ερ¬ 
γων. 

'ΙΙ παρέκκλισις χορηγείται ώς πρός τά ακόλουθα: , 
α) Τήν άνέγερσιν περισσοτέρων τοϋ ένός κτιρίων, επί τοϋ 
γηπέδου. 

β) Τό ποσοστόν καλύψεως τοΰ γηπέδου, μη δυνάμενον εν 
πάση πεπιπτούσει νά ύπερβαίνη τά τριάκοντα έπί τοϊς εκα¬ 
τόν (30%) τής έπιφανείας αύτοϋ. 
γ) Τό ύψος τών κτιρίων. 

δ) Τάς άποστάσεις τών κτιρίων έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου, 
μή δυναμένας νά μειωθούν περισσότερον τοΰ πρ,οβλεπομέ- 
νου ύψους τών κτιρίων καί έν πάση περιπτώσει ούχί όλιγώ- 
τερον τών (5) πέντε μέτρων. ·. 

ε) Τόν συντελεστήν δομήσεως τοΰ γηπέδου ό όποιος δέν 
δύναται νά ύπερβαίνη τόν 0,9. Ό συντελεστής ογκου τών 
προαναφερομένων κτιρίων δέν δύναται νά-ύπερβαίνη τον 
άριθμόν 3,3. . .· 

2. α) Θερμοκήπια διά την καλλιέργειαν , άνθέων,καί κη¬ 
πευτικών προϊόντων, συμφωνως προς τας ε,οωκριμενας μ— - 
λέτας - τύπους τοΰ Υπουργείου Γεωργίας ή τής Αγροτικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος, κατασκευάζονται άνευ άδειας καί 
περιορισμού ώς πρός τό ποσοστόν ■ καλύψεως τοΰ γηπέδου 
καί· τοϋ αριθμού τών κατασκευών: 

β) Κατ’ έξαίρεσιν τών διατάξεων τοΰ προηγουμένου εδα¬ 
φίου προκειμένου περί κατασκευής θερμοκηπίων έξ άκάμ- 
πτου ύλικοϋ, αί άποστάσεις αυτών έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου , 
ορίζονται είς δύο καί ήμισυ (2,50) μέτρα. 

1 Τό μέγιστον ύψος τοΰ θερμοκηπίου ορίζεται είς τρία (3) 
μέτρα. ; · 

Επιτρέπεται παρέκκλισις έκ τοΰ ώς άνω καΟοριζομένου 
μεγίστου ύψους έγκρινομένη δι’ άποφασεως του 1 πουργου 
Δημοσίων “Έργων ή τοϋ οργάνου είς τό όποιον μετεβιβάσθη 
ή άρμοδιότης αύτοϋ, μετά πρότασιν τής άρμοδίας Διευθύν- 
σεως τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας καί ^ιετά-γνώμην_τοϋ_ Συμ¬ 
βουλίου . Δημυσέων-^Έργωνι—"Τ'- ' . ... 

.ΆρΟρον 3. 

Άντλητικαί Εγκαταστάσεις- 'Υδατοδεξαμεναί - Φρεάτια - 

_λ1ικραί.-’Αποθήκαί διά φύλαξιν Εργαλείων. 

'Η άνόρυξις φρεάτων, κατασκευή άντλητικών έγκαταστά- 
σεων, ύδατοδεξαμενών καί μικρών άποθηκών, έπιτρέπον-· 
. ται ανεξαρτήτως άρτιότητος -γηπέδου, μέ τούς κάτωθι όρους 
καί περιορισμούς δομήσεως: 

α) Τά κτίσματα διά στέγασιν τών άντλητικών έγκαταστά- 
σεων δέον νά έχουν τάς άπολύτως άπαραιτήτους διά τόν σκο¬ 
πόν τούτον διαστάσεις: Μέγιστον ύψος δύο καί ήμισυ (2,50) 
μέτρα. 
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Ε<.ι τών ανωτέρω κτιρίων δεν έχουν εφαρμογήν αί διατά¬ 
ξεις τοϋ άρθρου 1 παράγραφος 5 έδάφιον α τοϋ παρόντος δια¬ 
τάγματος αί άναφερόμεναι εις τάς αποστάσεις τοϋ κτιρίου 
έκ των ορίων τοϋ γηπέδου. 

Τ α ανωτέρω έφ’ όσον τα φρέατα δεν εμπίπτουν εΐς τάς 
απαγορευτικάς διατάζεις τοϋ Υπουργείου Γεωργίας. 

β) Γο μέγιστον δψος των ύδατοδεξαμενών ορίζεται: 

Γις δυο καί ήμισυ (2,50) μέτρα έφ’ όσον κατασκευάζον¬ 
ται έπι τοϋ εδάφους και εΐς ένδεκα (11) μέτρα έφ’ όσον κατα- 
σκευαζωνται επί ύποστηλωμάτων, μετά πρότασιν της οι¬ 
κείας Νομαρχίας. 

II αποστασις των ύδατοδεξαμενών έκ των ορίων τοϋ γηπέ¬ 
δου ορίζεται εΐς πέντε (5) μέτρα. 

( Υ) Επιτρέπεται ή κατασκευή μικρών αποθηκών έμβαδοϋ 
δέκα (10) μ2 καί ΰψους τριών (3) μέτρων εΐς καλλιεργού¬ 
μενα μή άρτια γήπεδα διά τήν φύλαξιν αγροτικών προϊόν¬ 
των, εργαλείων κ.λ.π., έφ’ όσον τό γήπεδον (κτήμα) ύφί- 
σταται μέχρι τής ήμέρας δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Διατά- 
γματος, βεβαιουμένου τούτου έκ τής Υπηρεσίας Γεωργίας 
τής οικείας Νομαρχίας. 

Αί άποΟήκαι δέον νά άπέχουν έκ τής γραμμής αίγιαλοϋ 
διακόσια (200) μέτρα, έκ τών αξόνων τών οδών Διεθνών, 
Εθνικών, Επαρχιακών εξήκοντα (00) μέτρα καί έκ τών 
ορίων τοϋ γηπέδου πέντε (5) μέτρα. 

"ΑρΟρον 4. 

Βιομηχανικά Κτίρια - ΆποΟήκαι. 

1. Διά τήν άνέγερσιν βιομηχανικών κτιρίων ή αποθηκών 
απαιτείται εγκρισις τοϋ "Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένερ- 

Οι όροι καί περιορισμοί δομήσεως τών γηπέδων αυτών 
καθορίζονται ως ακολούθως: 

α) Έλάχισται αποστάσεις τών κτιρίων έκ τών ορίων τοϋ 
γηπέδου δέκα (10) μέτρα. 

β) Μέγιστον ποσά στον καλύψεως τοϋ γηπέδου τριάκοντα 
έπί τοΐς εκατόν (30 %) τής έπιφανείας αύτοΰ. 

γ) Μέγιστος άριΟμός ορόφων τών κτιρίων τρεις (3) μέ 
μέγιστον^ΰψος ένδεκα (11) μέτρα, μετρούμενον έκ τοϋ πέριξ 
φυσικοΰ ή διαμορφουμένου έδάφους. 

δ) Ό συντελεστής δομήσεως τοϋ γηπέδου ορίζεται εΐς 
0,9 καί ό συντελεστής κατ’ όγκον έκμεταλλεύσεως εΐς 3, 3. 

ε) Επιτρέπεται ή κατασκευή περισσοτέρων τοϋ ενός κτι¬ 
ρίων έντός τοϋ γηπέδου. _ 

2. Προκειμένου . δι’ άνέγερσιν νέων βιομηχανικών κτι- ' 
ρίων δυναμικότητος μεγαλυτέρας τών 50 ατόμων, μερικής 
έως ΐσχυράς όχλήσεως καί ρυπάνσεως τοϋ περιβάλλοντος, 
πέραν τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 1 έγκρίσεως 
"οϋ "Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας άπαιτεϊταί 
καί ή σύμφωνος γνώμη τής Γενικής ΔιευΟύνσεως Οΐκισμοϋ 
τοϋ "Υπουργείου Δημοσίων "Εργων... 

II άνωτερω Γενική ΔιεύΟυνσις οφείλει ν’ άπαντήση έντός 
τριακοντα^(30) ήμερών έκ τής υποβολής τοϋ ερωτήματος έκ 
μέρους τοϋ "Υπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

ΙΙαρερχομένης τής προθεσμίας ταύτης, ή άπάντήσις θεω¬ 
ρείται. θετική., ή 

3. α) ’Επιτρέπεται _ή^άνέγερσις νέων βιομηχανικών κτι¬ 

ρίων, κατά παρέκκλισιν τών"ΤΓροα ναφ ΕρομενΐΒΪΓ-οιατάξεων. 
μονον ως προς τό ύψος τών κτιρίων, έφ’ όσον τοϋτο απαιτεί-.-; 
ται διά λόγους τοποθετήσεως υψηλών μηχανημάτων ή διε¬ 
ξόδων αύτών. — 

β) Ή κατά τά άνωτέρω παρέκκλισις έγκρίνεται δ Γ.άπρ-" 
φασεως τοϋ "Υπουργού Δημοσίων "Εργων ή-τοΰ εΐς δ μετε- . 
βιβάσθη ή άρμοδιότης αύτοΰ οργάνου, μετά πρότασιν τής άρ- ■ 
μοδίας ΔιευΘύνσεως τοϋ "Υπουργείου Βιομηχανίας και Ε¬ 
νέργειας καί μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων "Εργων. 

4. α) Επίσης επιτρέπεται ή κτιριακή έπέκτασις υφιστα¬ 
μένων βιομηχανικών κτιρίων κατά παρέκκλισιν τών έν παρα-' 
γράφω 1 τοϋ παρόντος διατάξεων, μετά τριετή τουλάχιστον 


λειτουργίαν αύτών, βεβαιουμένου τούτου υπό τοϋ "Υπουρ¬ 
γείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας. 

Παρέκκλισις χορηγείται ώς προς τό ποσοστόν καλύψεως 
τοϋ γηπέδου, τό ϋψος τών κτιρίων, τόν συντελεστήν δομή¬ 
σεως καί τον συντελεστήν κατ’ όγκον έκμεταλλεύσεως ο 
οποίος, εν παση περιπτώσει, δέν επιτρέπεται νά ύπερβαίνη 
τό 5. 

β) "Η κατά τά άνωτέρω παρέκκλισις έγκρίνεται συμφώνως 
προς τήν διαδικασίαν τήν άναφερομένην εΐς τό έδάφιον β τής 
παραγράφου 3 τοϋ παρόντος άρθρου. 

5. Δι’ άποφάσεως τοϋ "Υπουργού Δημοσίων "Εργων, μετά 
γνώμην τοϋ Όργανισμοϋ Σιδηροδρόμων Ελλάδος, έπιτρέ- 
πεται ή άνέγερσις ή ή έπέκτασις βιομηχανικών κτιρίων, άπο- 
Οηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων παρά τάς σίδηρο- 
δρομτκάς γραμμάς καί εΐς άπόστασιν μικροτέραν τών δέκα 
πέντε (15) μέτρων έκ τοϋ ορίου τής ζώνης άπαλλοτριοίσεως 
τής σιδηροδρομικής γραμμής. 

ΆρΟρον 5. 

Εκπαιδευτήρια - Εύαγή "Ιδρύματα 

1. Επιτρέπεται ή άνέγερσις έκπαιδευτηρίων, οικοτρο¬ 
φείου, άσύλων καί λοιπών εύαγών ιδρυμάτων, κατά παρέκ- 
κλισιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος Διατά¬ 
γματος. 

"Η παρέκκλισις έγκρίνεται δι’ άποφάσεως τοϋ "Υπουρ¬ 
γού Δημοσίων "Εργων ή τοϋ εΐς δ μετεβιβάσΟη ή άρμοδιό¬ 
της αύτοΰ οργάνου, μετά πρότασιν τής άρμοδίας "Υπηρεσίας 
τοϋ "Υπουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων ή τοϋ 
έποπτεύοντος τό ίδρυμα "Υπουργείου καί μετά γνώμην τοϋ 
Συμβουλίου Δημοσίων "Εργων. 

2. Παρέκκλισις χορηγείται ώς πρός τά κάτωθι : 

α) Τήν άνέγερσιν περισσοτέρων τοϋ ενός κτιρίων έπί τοϋ 
γηπέδου. 

β) Τό ποσοστόν καλύψεως τοϋ γηπέδου, τό όποιον έν 
πάση περιπτώσει δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά .εϊκοσΓ έπί 
τοΐς εκατόν (20 %) τής έπιφανείας αύτοΰ. 

γ) Τάς άποστάσεις τών κτιρίων έκ τών ορίων τοϋ γηπέ¬ 
δου, αί όποϊαι δέν έπιτρέπεται νά μειώνωνται περισσότερον 
τοϋ προβλεπομένου ύψους τοϋ κτιρίου καί έν πάση περιπτώσει 
ούχί όλιγώτερον τών πέντε (5) μέτρων. 

δ) Τόν συντελεστήν δομήσεως τοϋ γηπέδού, ό όποιος δέν 
δύναται νά ύπερβαίνη τόν 0,3. . 

ΆρΟρον 6. - - . ■ 

Νοσοκομεία - Κλινικάί 

1. Επιτρέπεται ή άνέγερσις νοσοκομείων, καί κλινικών 
κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος, 
έγκρινομένην' δι’ άποφάσεως' τοϋ "Υπουργού Δημοσίων 
"Εργων ή τοϋ εΐς δ μετεβιβάσΟη ή άρμοδιότης αύτοΰ όργάνου, 
μετά πρότασιν τής άρμοδίας Υπηρεσίας τοϋ "Υπουργείου 
Κοινωνικών "Υπηρεσιών καί μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων. ·- 

2. Παρέκκλισις χορηγείται ώς προς τά κάτωθι : ·" 

- α) Τήν άνέγερσιν περισσοτέρων τόΰ ενός κτιρίων έπί τοϋ 
■γηπέδου. _ ■ · .-γ 

β) Τάς. άποστάσεις τών κτιρίων έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου 
=α."'Τόποϊαι δέ ν επιτρέπεται νά μειώνονται περισσότερον 
τοϋ προβλεπομένου-ύψους τοϋ κτιρίου καί έν πάση περι- 
πτώσει ούχί όλιγώτερον τών πέντε (5) μέτρων. 
γ)·Τό ύψος καί τόν άρίΟμόν ορόφων τοϋ κτιρίου.· 
δ) Τόν συντελεστήν δομήσεως τοϋ -γηπέδου ό όποιος δέν 
δύναται νά ύπερβαίνη τόν 0,6. - ' ' 

ε) Τό ποσοστόν καλύψεως τό όποιον δέν δύναται νά 
ύπερβαίνη τό 20 %.' . . \~· · - ■ 

στ) Τήν τοποΟέτησίν κυρίων χώρων έν ύπογείιρ^ συνα¬ 
φών μέ τήν λειτουργίαν τοϋ κτιρίου, προσμετρουμένωντ$$τ . 
το;ν εΐς τόν συντελεστήν δομήσεως'τοϋ -γηπέδου. 
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; - · ; "ΑρΟρΟν 7. 

Γραφεία, Καταστήματα 

Προκειμένου δι’ άνέγερσιν κτιρίων προοριζομένων δι’ αμι¬ 
γή χρήσίν γραφείων ή καταστημάτων, τό κρίριον δέν δύναται 
να ύπερβαίνη τά 600 μ.2 εις το σύνολον των ορόφων. 

Ή αρχιτεκτονική · μελάτη διά την άνέγερσιν των ανωτέρω 
κτιρίων έγκρίνεται ύπό τής Επιτροπής Ένασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Έλ,έγχου. 

“ΑρΟρον 8. 

ΤουριστικαΙ εγκαταστάσεις 

1. Διά την άνέγερσιν κα'ι λειτουργίαν τουριστικών εγκατα¬ 
στάσεων οίασδήποτε κατηγορίας απαιτείται βιολογικός καθα¬ 
ρισμός των λυμάτων. 

2. Τά γήπεδα τά όποια παρουσιάζουν κλίσιν μεγαλυτέραν 
των 30 % θεωρούνται ακατάλληλα διά την άνέγερσιν τουρι¬ 
στικών εγκαταστάσεων. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν ή 
κλ.ίσις αυτή εμφανίζεται εις τμήμα τοϋ γηπέδου, ή επιφά¬ 
νεια τοϋ τμήματος τούτου δεν υπολογίζεται εις την έπιτρε- 
πομένην κάλ,υψιν καί τόν συντελεστήν δομήσεως τοϋ γηπέδου, 
ύπολ.ογίζεται όμως διά τήν άρτιότητα αύτοϋ. 

3. Επιτρέπεται ή άνέγερσις ξενοδοχείων, ξενώνων, μοτέλ, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων ύπό μορφήν οΐκίσκων (ΒΙΙΝ- 
ΟΑΚΟ\Υ8) κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 
τοϋ παρόντος - , έγκρινομένων δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ 
Δημοσίων “Εργων μετά πρότασιν τοϋ Ελληνικού Όργανι- 
σμοϋ Τουρισμοϋ καί μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων ώς κάτωθι : 

Λ. Ξενοδοχεία, Ξενώνες, Μοτέλ. 

Παρέκκλισις χορηγείται μόνον ώς προς τό ΰψος καί τον 
άριΟμόν τών ορόφων, τήν κάλ.υψιν ή οποία δεν δύναται νά 
ύπερβαίνη τό 20 % καί τόν συντελεστήν δομήσεως μή δυνα- 
μένου νά ύπερβαίνη τό 0,4. 

Β. Συγκροτήματα ύπό μορφήν οΐκίσκων (ΒυΝΟΛΕΟ\ν5) 

. α) Τήν άνέγερσιν περισσοτέρων τοϋ ένός κτιρίων καί τήν 
διασποράν αυτών εις τό γήπεδον. 

β) Τάς άποστάσεις τών κτιρίων έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου 
αί όποϊαι δέν επιτρέπεται νά είναι μικρότεραι τοϋ ΰψους τών · 
κτιρίων καί έν πάση περιπτώσει ούχί μικρότεραι τών πέντε 
(5) μέτρων. 

γ) Τό ποσοστόν. καλύψεως τοϋ γηπέδου τό όποιον δέν 
έπιτρέπεται νά ύπερβαίνη τό 20 % τής επιφάνειας αύτοϋ. 

δ) Τόν συντελ.εστήν δομήσεως τοϋ γηπέδου; ό όποιος δέν 
δύναται νά ύπερβαίνη τόν 0,3. 

Συγκροτήματα περιλαμβάνοντα συνδυασμόν Ξενοδοχείου, 
καί Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων ύπό μορφήν οίκί- 
σκων (ΒϋΝΟΛΕΟ\ν5) ^ . 

α) Τήν άνέγερσιν περισσοτέρων τοϋ ένός κτιρίων καί τήν 
διασποράν αυτών.εις τό γήπεδον. , 

β) Τάς άποστάσεις τών κτιρίων έκ τών ορίων τοϋ γηπέ- ■ 
δου, αί όποϊαι δέν επιτρέπεται νά είναι μικρότερα·, τοϋ ΰψους 
τών κτιρίων καί έν πάση περιπτώσει ούχί μικρότεραι τών 
πέντε (5) μέτρων. 

γ) Τό ποσοστόν καλύψεως τό όποιον δέν έπιτρέπεται νά 
ύπερβαίνη τό είκοσι έπί τοϊς εκατόν (20 %) της έπιφανείας 
τοϋ γηπέδου. , . . ’ γ ·~ - 

- δ) Τό ΰψος καί τόν αριθμόν ορόφων τοϋ Ξενοδοχείου. 

ε) Τόν συντελεστήν δομήσεως τοϋ γηπέδου ό ότοϊοε-δΐν- 
έπιτρέπεται νά ύπερβαίνη τόν 0,4. - 

4. -II έγκατάστασις κέντρων,τταραΟερισμοϋ (ΟΑΜΡΙΝΟ) 
έπιτρέπεται είς γήπεδ^-έλαχίστης έπιφανείας 8.000 μ2. 

Τά κτίρια δέον νά είναι μονώροφα μεγίστου ΰψους τεσσά¬ 
ρων καί ήμίσεος (4,50) μέτρων, μή συμπεριλ.αμβανομένου' 
τοϋ ΰψους της τυχόν στέγης, μετρουμένου έκ τοϋ πέριξ φυ¬ 
σικού ή διαμορφωμένου έδάφους. 

Ή γενική διάταξις τών κτιρίων έντος τοϋ γηπέδου έγκρί- 
νεται δι’ άποφάσεως τοϋ Ύπουργοϋ Δημοσίων “Εργων μετά 


πρότασιν τοϋ Ελληνικού Όργανισμοΰ Τουρισμού καί μετά 
γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων “Εργων. 

5. Διά τήν άνέγερσιν κτιρίων έπιπλωμένων διαμερισμά¬ 
των άπαιτεϊται ελάχιστη έπιφάνεια γηπέδου 6.000 μ2. 

Οί δροι καί περιορισμοί δομήσεως τών γηπέδων αυτών 
καθορίζονται διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων 
μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων “Εργων συμφώ- 
νως προς τάς διατάξεις τοϋ Α.Ν. 625/1968 «περί συμπλη- 
ρώσεως καί τροποποιήσεως τών γενικών περί σχεδίων πόλεων 
διατάξεων» (ΨΕΚ. 266 Λ'.). 

6. Αίπροηγούμεναι παράγραφοι τοϋ παρόντος άρθρου έφαρ- 
μόζονται διά τουριστικάς έν γένει εγκαταστάσεις άνεγειρο- 
μένας έπί γηπέδων έκτάσεως μέχρι καί 20.000 τετραγωνι¬ 
κών μέτρων. Διά γήπεδα μείζονος έκτάσεως ισχύουν τά έν 
άρΟρω 1 οριζόμενα, ύπό τήν έπιφύλαξιν της έκδόσεως Προε¬ 
δρικού Διατάγματος έγκρίνοντος τούς'ορους δομήσεως της 
τουριστικής έγκαταστάσεως κατ’ έφαρμογήν τοϋ άοΟρου 1 
τοϋ Α.Ν. 625/1968. 

“ΑρΟρον 9. 

Αθλητικά! Εγκαταστάσεις 

1. Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως τών γηπέδων διά τήν 
άνέγερσιν αθλητικών έγκαταστάσεων μείζονος σημασίας 
καθορίζονται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Τπουργοϋ Δημοσίων “Ερ¬ 
γων, μετά πρότασιν τής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
καί μετά -γνώμην τοϋ Συμβουλ.ίου Δημοσίων “Εργων. Προ¬ 
κειμένου δι’ έγκαταστάσεις ήσσονος σημασίας, ώς άπλά 
γήπεδα, άνοικτά κολ.υμβητήρια καί μικρά κλειστά Γυμνα¬ 
στήρια κτιριακοΰ δγκου μικροτέρου τών 2.000 κυβικών, οί 
οροί καί περιορισμοί δομήσεως αύτών καθορίζονται δι’ άπο.- 
φάσεως τοϋ αρμοδίου Νομάρχου κατά τήν προαναφερόμένην 
διαδικασίαν. 

2. Είς περιπτώσεις άΟλητικών έργων, στάδια, γήπεδα 
μεγάλης χωρητικότητος κ.λ.π., άπαιτεϊται ή κυκλ.οφοριακή 
σύνδεσις τής έγκαταστάσεως μετά τοϋ ύδικοϋ δικτύου τής 
περιοχής, συμφιυνως προς τάς διατάξεις τόΰ Β.Δ. 465/1970. 

.... “ΑρΟρον 10. 

- ; : Κατοικία 

,1. Προκειμένου διά τήν άνέγερσιν κατοικιών έφαρμόζονται 
καί οί άκόλουΟοι ειδικοί όροι καί περιορισμοί δομήσεως, πλήν 
τών έν άρθρο) 1 τοϋ παρόντος άναφερομένων : 

α) Έπί τοϋ γηπέδου έπιτρέπεται ή άνέγερσις μιας μόνον 
οικοδομής. 

β) Ή μεγίστη έπιτρεπομένη έπιφάνεια τής οικοδομής 
δέν έπιτρέπεται νά ύπερβαίνη τά 200 τετραγωνικά μέτρα 
άνεξαοτήτως τής έπιφανείας τοϋ γηπέδου. 

γ) Ό μέγιστος άριΟμός ορόφων τών κτιρίων ορίζεται είς 
δύο (2).· ^ ( 

δ) Τό μέγιστον έπιτρεπόμενον ΰψος τής οίκοδομής με- 
τρούμενον έκ τοϋ φυσικού ή διαμορφουμένου έδάφους καί έφ’ 
έκάστης δψεως, ορίζεται είς τέσσαρα (4) μέτρα διά μονώ¬ 
ροφου οίκοδομήν καί είς επτά καί ήμισυ (7,50) μέτρα διά 
διώροφον τοιαύτην. . ’ - . . 

Είς ούδεμίαν περίπτωσιν ή οικοδομή έπιτρέπεται νά ύπερ¬ 
βαίνη τά ΰψη ταϋτα πλην τής περιπτώσεως κατασκευής στέ¬ 
γης, στηθαίου ή καπνοδόχου. _ _ 

2. Είς- τϋτ'Αα'ία'-παρέκπλίσΐν άρτια γήπεδα, περί ών ή 
-παράγραφος. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ -παρόντος, επιτρέπεται η 
άνέγερσις κατοικιών συμφώνως προς τούς άκολ.ούΟους ορούς 
δομήσεως: ' 

μ) Είς γήπεδα έπιφανείας τούλ.άχιστον 2.000 τετραγωνι¬ 
κών μέτρων έπιτρέπεται ή άνέγερσις κατοικιών μέ ελαχι- 
στας άποστάσεις έκ τών Ερων τοϋ γηπέδου πέντε (5) μέτρα. 

Κατά τά λοιπά έφαρμόζονται οί όροι δομήσεως τής προη- 
γουμένης παραγράφου. . · .- 

β) Είς γήπεδα έπιφανείας τουλάχιστον 1.200 τετραγωνι¬ 
κών μέτρων ή έπιτρεπομένη έπιφάνεια τοϋ κτιρίου ώς καί ή 
συνολική έπιφάνεια τών ορόφων δέν επιτρέπεται να υπερβή 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΡΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


5705 


τα 150 τετραγωνικά μέτρα μέ έλχχίστας αποστάσεις έκ των 
ορίων τοϋ γηπέδου πέντε (5) μέτρα. 

_γ) γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 750 τετραγωνι¬ 
κών μέτρων η επιτρεπόμενη επιφάνεια τοϋ κτιρίου ώς καί ή 
συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται νά ύπερβή 
τά 100 τετραγωνικά μέτρα, μέ έλαχίστας αποστάσεις έκ των 
ορίων τοϋ γηπέδου τουλάχιστον 2,50 μέτρα. 

3. Εις περιπτωσιν ανεγερσεως οικοδομών μικτής χρή- 
σιως (κατοικία ν.ζι καταατήματα) ή μεγίττη επιτρεπόμενη κά- 
Λ-φις τού γηπέδου ο εν ουναται νά ύπερδή την όριζομένην 
τοιαύτην κατά περίπτωιιν οιά τοϋ παρόντος άρ-ϋρον. 

4. Εις καλλιεργούμενα αγροκτήματα, κατόπιν βεβαιώσεως 
προς τοϋτο τής Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας, 
πλήν της κατοικίας ή οποία άνεγείρεται συμφώνως προς τούς 
όρους δομήσεως της παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρθρου, 
είναι δυνατή ή κατασκευή μιας άποΟήκης, έμβαδοΰ 50 τετρα¬ 
γωνικών μέτρων, μεγίστου ύψους 4,50 μέτρων καί άποστά- 
σεως έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου 10 μέτρων, έφ’ όσον ή απο¬ 
θήκη κρίνεται απαραίτητος υπό της αρμόδιας Διευθύνσεως 
Γεωργίας τής οικείας Νομαρχίας διά τήν άποΟήκευσιν αγρο¬ 
τικών γενικώς προϊόντων καί έφοδίων. 

5. Οΐκοδομαί πολυώροφοι (πολυκατοικίαι) ή συγκροτή¬ 
ματα κατοικιών άνεγερΟεϊσαι ή άνεγειρόμεναι μέχρι τήν 
4.10.1976, ήμέραν δημοσιεύσεως τοϋ άπό 28.9.1976 Προε- 
δρικοΰ Διατάγματος «περί τροποποιήσεως τών άρθρων 5 
καί 6τοϋ άπό 23.10.1928 κ.λπ.». (ΦΕΚ, 307/Δ), κατά παρά- 
βασιν τών διατάξεων τών άρθρων 5 καί 6 (παράγραφοι 1 καί 
3 άντιστοίχως) έν συνδυασμώ μετά της παραγράφου 4 τοϋ 
άρθρου 8 τοϋ άπό 23.10.1928 Ιΐροεδρικοΰ Διατάγματος 
επιτρέπεται νά παραμείνουν ή νά όλοκληρωΟοΰν έφ’ όσον 
άνταποκρίνωνται-κατά περιπτωσιν εις πάσαν άπαίτησιν 
υγιεινής, άσφαλείας, αισθητικής. Συγκεκριμένως έφ’ όσον : 

α) ΚατασκευασΟή έγκατάστασις βιολογικοΰ καθαρισμού 
λυμάτων. 


β) ΈξασφαλισΟή ή κυκλοφοριακή σύνδεσις αύτών μετά 
τών προ τών ιδιοκτησιών οδών διά τήν άσφαλή διακίνησιν 
τών πεζών καί τροχοφόρων, άκόμη καί εις τήν περιπτωσιν 
καθ’ ήν δέν πληροϋνται αί προϋποθέσεις τοϋ Β. Διατάγματος 
465/1970 ((περί τών όρων καί προϋποθέσεων έγκαταστά- 
σεως καί λειτουργίας άντλιών καυσίμων κ.λπ.». 

γ) Αποκτήσουν τά συγκροτήματα στοιχειώδη πολεοδο- 
μικήν διαμόρφωσιν. 

δ) ΒελτιωΟή κατά τό δυνατόν ή άρχιτεκτονική έμφάνισις 
τών κτιρίων, κατά τάς υποδείξεις τής Επιτροπής Ένασκή- 
σεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

ζ) ΔενδροφυτευΟή ό περιβ άλλων χώρος μέ ύψηλάς φυ¬ 
τείας. ------- _ _ 

II μελετη προς έςασφάλισιν τών ώς άνω'άπαιτήσεων έγ- 
κρίνεται κατα περιπτωσιν, δι’ άποφάσεως τοϋ ’Τπουργοϋ 
Δημοσίων Έργων μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων 
Εργων, κατόπιν αΐτήσεως τών ενδιαφερομένων καί υποβο¬ 
λής των σχετικών δικάιολογητικών τεθεωρημένον υπό.τών 
αρμοδίων Υπηρεσιών. , - . —~_ 

ΆρΟρον 11. 

Επι γηπέδων προοριζομένων δι’ άνέγερσιν.κτιρίων ειδικής 
χρήσεως πλήν γραφείων καί καταστημάτων, είναι δυνατή ή.- 
κατασκευή γραφείων Διοικήσεως,ώς καί κατοικίας 7Γρθθρ'„- 
ζομένης διά την στέγασιν τοϋ Διευθυντοΰ καί τών φυλάκων, 
έφ’ όσον αυτή κρίνεται άπαραίτητος, πιστοποιουμένου τούτου 
δι’ έγκρίσεως τοϋ φορέως ό όποιος είναι αρμόδιος διά τήν 
έγκρισιν τών ειδικής φύσεως κτιρίων άναλόγως τής περιπτώ- 
σεως. 

*Η ώς άνω ειδική κατασκευή προσμετρεΐται είςτόν συντε¬ 
λεστήν δομήσεως τοϋ γηπέδου. 


ΆρΟρον 12. 

Ιεροί Ναοί 

Επιτρέπεται ή άνέγερσις Ιερών Ναών έπί γηπέδων έπι- 
φανείας τουλάχιστον 500 τετραγωνικών μέτρων. 

Το κτίριον τοϋ Ναοϋ δέν δύναται νά καταλαμβάνη έπι- 
φάνειαν μεγαλυτέραν τοϋ 0,20 τής έπιφανείας τοϋ γηπέδου. 

Αί άποστάσεις τοϋ κτιρίου έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου ορί¬ 
ζονται είς πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον. 

Ή άρχιτεκτονική μελέτη τοϋ κτιρίου δέον νά έγκρίνεται 
ύπό τής αρμόδιας Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου Εθνικής Παι¬ 
δείας καί Θρησκευμάτων. 

"ΑρΟρον 13. 

Κοινοτικά Ιατρεία 

Επιτρέπεται ή άνέγερσις μονωρόφων Κοινοτικών Ιατρείων 
υψους μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων είς γήπεδα έπιφανε ίας 
τουλάχιστον πεντακοσίων (500) τετραγωνικών μέτρων, μετά 
πρότασιν τής αρμόδιας Διευθύνσεως τοϋ Υπουργείου Κοινω¬ 
νικών Υπηρεσιών καί τής Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού. 

Τό κτίριον δέν δύναται νά ύπερβαίνη τό 0,20 τής έπιφα- 
νειας τοϋ γηπέδου, αί δέ άποστάσεις αύτοϋ έκ τών ορίων τοϋ 
γηπέδου ορίζονται είς πέντε (5) μέτρα τουλάχιστον, τηρου- 
μένων καί τών λοιπών γενικών διατάξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ 
παρόντος. 

"ΑρΟρον 14. 

Κτίρια Κοινής Ώφελείας (ΔΕΙΙ-ΟΤΕ) 

1. Επιτρέπεται ή άνέγερσις υποσταθμών ήλεκτρικοϋ 
ρεύματος τής ΔΕΙ! κατά παρέκκλισιν τών διατάξεων τοϋ 


-/„-» - 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 

Παρέκκλισις χορηγείται ώς προς τά κάτωθι : 
α) Τήν άρτιότητα τοϋ γηπέδου, 
β) Τάς άτιοττάτε:; έκ τών ορίων τοϋ γηπέϊου. 
γ) Τό ποσοστόν καλύψεως, τό ύψος, τόν συντελεστήν δο- 
μησεως τοϋ γηπέδου καί τόν συντελεστήν κατ’ όγκον, ό όποιος 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη τόν 5. 

δ) Τό ύψος τής συμπαγούς περιφράξεως τοϋ γηπέδου, έφ’ 
οσον τοϋτο άπαιτεΐται διά λόγους άσφαλείας τοϋ κοινού καί 
τών έγκαταστάσεων. 

_2. ^Επιτρέπεται ή άνέγερσις κτιρίων στεγάσεως μηχανι¬ 
κών εγκαταστάσεων τοϋ ΟΤΕ κατά παρέκκλισιν τών διατά¬ 
ξεων τοϋ άρθρου 1 τοϋ παρόντος έγκρινομένη δι’ άποφάσεως' 
τοϋ ') πουργοϋ Δημοσίων Έργων μετά πρότασιν τοϋ Όργκ- 
νισμοϋ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) καί μετά “γνώμην 
τοϋ Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 

Παρέκκλισις χορηγείται ώς προς τά κάτωθι: 
α) Τήν άρτιότητα τοϋ γηπέδου, 
β) 1 ας άποστάσεις έκ τών ορίων τοϋ γηπέδου, 
γ) Γό ποσοστόν καλύψεως, τό ύψος, τόν συντελεστήν δοτ 
μήσεως καί τόν συντελεστήν κατ' όγκον γηπέδου; - ό όποιος 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη τόν 5. 

δ) Τό ύψος τής συμπαγοΰς περιφράξεως τοϋ γηπέδου. 

" ΆρΟρον 15. 

Τό από 23.10.1928 ΓΙ. Δ/γμα «περί καθορισμού τών όρων 
και περϊσρνσμών^τής έντός καί εκτός τής ζώνης τών πόλεων 
κ.λπ., τοϋ Κράτους ανεγερσεως Οικοδομών» (ΦΕΚ. 231/Α), 
ώς μεταγενεστέρως έτροποποιήΟη καί συνεπληρώθη, καταρ- 
γεΐται. ’ ' ' 

Είς τόν αυτόν επί τών Δημοσίων "Εργων Υφυπουργόν, 
ανατιθεμεν - την δημοσίευσιν^καί έκτέλεσιν .τοϋ παρόντος 
Διατάγματος. ——. ■ . . 

Έν ΑΟήναις τή 6 Όκτωβρίου 1978 - 

'Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ> ΤΣΑΤΣΟΣ . 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΗΜΟΣ1ΒΝ 

ΧΤΕΦΑΝΟΧ ΜΛΝ0Χ 
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Περί τροποποιήσεως τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου Κώ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει τάς διατάξεις τοϋ άπδ 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ», ως μεταγενεστέρων 
έτροποποιήΟησαν καί συνεπληρώΟησαν καί εΐδικώτερον των 
άρθρων 3, 9 καί 70 αύτοϋ, τοϋ άπδ 8.9.1923 Δ/τος <οτερί 
καΟορισμοϋ τής κατά τδ άρΟρον 3 τοϋ απο 1/.7.1923 Ν. 
Δ/τος περί σχεδίων πόλεων κ.λπ» προθεσμίας (ΦΕΚ 257/ 
Λ) καί τδ οτι ή κατά τδ Διάταγμα αύτδ προθεσμία παρήλΟεν 
άπρακτος καί ίδόντες τήν ύπ’ άριΟμ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ. 
2.1.1/1978 άπόφασιν «περί μεταβιβάσεων άρμοδιοτήτων 
τοϋ 'Τπουργοΰ Δημοσίων "Εργων εις τδν Υφυπουργόν τοϋ 
αύτοϋ Υπουργείου» (ΦΕΚ 285/13) τάς ύπ’ άριΟμ. 973/ 
1976, 125/78 συμφώνους γνωμοδοτήσεις τοϋ Συμβουλίου 
Δημοσίων "Εργων (Τμήμα Μελετών καί Τμήμα Οικισμού), 
ώς καί την ύπ’ άριΟμ. 747/1978— γνωμοδότησιν τοϋ Συμ¬ 
βουλίου τής Επικράτειας, προτάσεί τοϋ επί των Δημοσίων 
"Εργων ’Υφυπουργοΰ, άπεφασίσαμεν. 

"ΑρΟρον 1. 

Έγκρίνεται ή τροποποίησις τοϋ ρυμοτομικού σχεδίου Κώ 
είς τά ύπ’ άριΟμ. 52 καί 52Α οικοδομικά τετράγωνα, κατά 


την κειμένην μεταξύ αύτών ανώνυμον οδόν, κάθετον πρδ 
τήν όδδν Χαρμύλου ώς έμφαίνεται είς τδ ύπδ τοϋ Γενικού 
ΔιευΟυντοϋ Οικισμού τεΟεωρημένον διά τής ύπ’ άριΟμ. Γ. 
25384/1978 πράξεως αύτοϋ σχετικδν πρωτότυπον διάγραμμα 
ύπδ κλίμακα 1:1000 τοϋ οποίου συνοπτικδν άντίτυπον δη¬ 
μοσιεύεται μετά τοϋ παρόντος. 

"ΑρΟρον 2. 

Τροποποιείται τδ προβλεπόμενον ύπδ τοϋ έγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου προκήπιον τών οικοπέδων ώκοδομη- 
μένων ή μή, τών κειμένων έντδς τών ύπ’ άριΟμ. 52 καί 52Α 
οικοδομικών τετραγώνων καί έχόντων πρόσωπον έπί τής 
ώς άνω άνωνύμου όδοϋ διά παραλλήλου μετατοπίσεως τοϋ 
πλάτους αύτοϋ παραμένοντος τρία (3). μέτρα ώς εν τώ αύτώ 
σχεδίω έμφαίνεται. · 

Είς τδν αύτδν έπί τών Δημοσίων "Εργων Υφυπουργόν, 
άνατίΟεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος 
Διατάγματος. 

Έν ΆΟήναις τή 7 Σεπτεμβρίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΠΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 
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